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X. Józef Grzegórz 


b. Biskup Tarnowski, 


po długiej a dolegliwój chorobie, opatrzony $s. Sakramentami, w 85 roku swego życia, dnia 31 Maja 
1875 r. o godzinie 7 wieczór przeniósł się do wieczności. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 3 Czerwca b. r. t. j. we Czwartek o godzinie 9 rano z domu Nr. 132 (Kleparz) do kościoła pa- 
rafialnego św. Floryana— a po odprawioném Nabożeństwie wprost na cmentarz. 
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